ATE 30 Sep^efjfpsr 1 97 7 


Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP84-00933R0004001 60065-2 


STATINTL 


ITEM S 
I SPLAY 

Delta Data (Stand) 
Delta Data (Std RFI) 
Delta Data (APL) 
Delta Data (APL RFI) 
Delta Data (LP) 

IBM 3277 
Tektronix 4014 
Tektronix 4015 

Delta Data S4Q00 
r PEWRITER 

AJ 830A 

Date! 30 

GE 1200 

IBM 2741 

IBM 6610 

TI 715 (SR-1 ) 

n 721 (RO-1 ) 

n 725 (SR-2) 

ri 733 (RO) 


NUMBER NUMBER 
IN STOCK ON ORDER 


NUMBER INSTALLED 
BY DIRECTORATE 


TOTAL ODP PDA DPI DDQ DPS pci TOTAL 


NUMBER INSTALLATIONS 
PENDING BY DIRECTORATE 


PDA DPI DDO DPS 



# JiJCL 
























































































































Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP84-00933R0004001 60065-2 


DATE 30 S§pten*ber 1977 

NUMBER INSTALLED NUMBER INSTALLATIONS 

BY DIRECTORATE PENDING BY DIRECTORATE 

NUMBER NUMBER 

ITEMS IN STOCK ON ORDER TOTAL ODP PDA DPI DDO DPS PCI TOTAL ODP PDA DPI DDO DPS PCI 


TYPEWRITER (Cont.) 

TI 733 (ROR) 

n 


, 

72 

R 

1 

R 

O' 

// 

■ 


H 

R 

R 

1 

R 

■ 

TI 733 (SR) 

9 


IBP 

m 

fr 

m 

! 

r 

0 

/ 

1 

0 

0 


/ 


TI 733 (SRR) 



HR 

0 

} 

<?\ 

' 1 I 

0 

m 

m 




H 


■ 


TI 733 (TSR) 



- J 

m 

m 

1 

0 

0 

/ 

o 







i _ 

TI 735 (SR-3) 



7 

o 

is 

m 

0 

/ 

0 


H 


H 




RJE 

Hetra (2780s) 

' 

_Z_ 


m 

H 

■ 

■ 

1 

3 

R 


i 

■ 

i 

■ 

i 


Hetra (PTR only) 


3 

7 

m 

0 

1 

& 


m 

o 

1 

i 

H 

! 

0 

/ 

/ 

0 

/ 

/ 

Hetra (Tape) 


/ 

Z 

<2 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 

m 

m 


/ 

0 

0 

New Hardcopy 







... , — 1 



/ 

i 

o I 

0 

/ 

0 

O 

0 

CONNECTED TO CPU 

IBM 1052 

i ■ 


3 

l 

0 

■ 

1 

0 

0 


■ 

■ 

i 

■ 


i 

IBM 1403 

i_ 


[ Z_ 

■ 

(. 

/ 

0 

0 

0 

0 








IBM 3215 

3 
















IBM 3286 




7 

/ 

0 

// 

0 

0 








IBM 3288 



z 

z 

0 

0 

0 

0 

0 








IBM 3771 



/ 

0 

0 

0 

/ 

0 

0 









Approved For Release 2001/07/12 : CIA-RDP84-00933R0004001 60065-2 

- 2 - 





























































